おまテレビ(地上デジタルチユーナー巧蔵) 

7 型ワイド DS -701 


取巧説明書 


保証書付 

を< じ 


■ 

はじめに 


•安全上のごを意 



ご愛用の皆様へ 

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、 

ありびとラございまず。 

♦ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みいた 
ださ安全に正しくお使いください。 

♦取扱説明書は、いつでちご覧になれる場所に保管 
して < ださい。 

♦この取扱説明書の裏表紙び保註書になっていま 
ず。内容をよくご確認の上、大切に保管してくだ 
さい。 

♦取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売 
店、またはお近<の当社の支社•支店•営業所’ 
出張所にて再購入してください。 

♦本製品には、地上デジタル放送を受信ずるための 
「特別内蔵用 min 旧- CAS 力ード」を内蔵してい 
まず。お室テレビ本体の 「 B - CAS 力ード使用許 
諾契約ラベル」をはびず前に7ぺージの 「 B-CAS 
力ー ド使用許諾約款」を必ずご確認ください。 

♦本製品は国内専用でずので、ミ毎列で使用しないで 
<ださい。 

♦本製品は家庭用でずので、業務用のよラな使いか 
たをされまずと著しく寿命び縮まりまず。 


•詳細ちくじ . 

•本製品で楽しめる放送 •••• 
• B - CAS 力ードについて•• 
•各部のなまえとはた5を•• 
•リモコンを準備ずる…… 

■初期設定 

•受信チャンネルを設定ずる 

■基本操作 

•テレビを見る . 

•番組表を活用ずる . 

■詳細設定 

•設定画面を表示ずる . 

•画像設定 . 

班ミ凡ウ 

曰貨巧た 

•機能設定 . 

•その他の設定 . 

■困ったとを 

•故障かな？と思った5 •••• 
•メッセージ表示一覧…… 

■ご参考に 

•まな仕様 . 

•お手入れについて . 

•本製品を廃棄ずると舌は •• 
•アフターサービスについて 














































本製品を安全に使用していただ < ために、下記のことを必ずお守り<ださい。 

これらのミ主意事項はま全に関する重要な内容です。表示の意味は次のよラになっています。 

■表示 マークに ついて 

誤った使いかたをしたときに生じるち害や損害の程度を次の表示マークで区別し、説明して 
います。 


表示 

意 味 

A 警告 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人び死 t または重傷を負ラ可能性、または义 
災の可能性び想定される内容を表していまず。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人び傷害を負ラ可能性や物的損害のみの発生 
び想定される内容を表していまず。 


•重傷とは失明や、けび、やけど（高温•お温)、感電、骨が、中養など後遺症び残るちのおよび治療に入院 • 
長期の通院を要ずちのをさしています。 

•傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび、やけど、感電などをさしていまず。 

•物的傷害とは、 家屋. 家財および家畜-ぺットなどにかかわる拡大損害をさしていまず。 

■絵表示について 

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区別し、説明しています。 


表示 

意 味 

Q 

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容でず。 

(D 

この絵表示は、してはいけない r 分解禁止」の内容でず。 

A 

この絵表示は、気をつけていただきたい「ミま意喚起」の内容でず。 

〇 

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容でず。 


V_ ! 

I J A 警告 ^ 1 


〇 •万が一、煙が出る、変な臭いびずるな 
どの異常び起さた場合は、ずぐに使用 
を中止して屋内開閉器（ブレーカー) 
のず行 5 の電源を「切」にし、お買い上げの販 
売店、または、裏表紙お問い合せ先に 
ご連絡ください。 

0 •テレビ本体にひび割れなどの破損び生 
じた場合は、防水機能び損なわれるお 
それがありまずので、そのまま使用し 
@用禁止 ないで<ださい。 

/•画面び映らない、音が出ないなどの故 
障状態で使用しないでください。 

使巧禁止 

Q •テレビ本体や、電源ボックスを改造し 
て使用しないでください。 

禁止 

Q •タバコなどの义気を近づけないでくだ 
乱、。 

禁止 


分解禁止 


分解禁止 


>サービスマンがの方は絶対に分解し 
たり修理-改造は行わないでください。 

本体の故障や事故-火災-感電の原因 
となります。 


破損防止のためがず巧3こと 


〇 

必ず行う 


>雷による一時的な過電流で電子部分び 
破損ずることびありまず。雷が発生し 
たとさは、ずみやかに運転を停止し、 
屋内開閉器（ブレーカー）の電源を「切」 
にしてください。また、感電のおそれ 
がありまずので、めれた手で屋内開閉 
器（ブレーカー）をさわらないでくだ 
さい。 


ノ 


义災-感電防止のために 






































o 

必ず行う 

Q 


•おふろをお使いになった後は、ミ谷室内 
の換気を十分に行ってください。 

故障の原因となります。 

•使用温度範囲 （0 它〜已ぴ〇を超えた 
温度で使用しないでください。 

故障の原因となります。 


テレビの取り扱いについて 


A 

ミ主意 


>カバーを取りはずさないでください。 

思わめ事故や故障の原因となります。 


•テレビはお子様がイタズラしないよラ 
にごま意ください。 . ^ 

思わめ事故や故障の K/U ^ S ) 
原因となります。 



〇 

必ず行う 


>さスイッチは軽く操作してください。 

強く巧したり衝撃を与えたりすると、 
内部の電子部品の故障の原因となりま 
す。 


リモコンの取り巧いについて 


>各ボタンは軽く操作してください。 

強く巧したり衝撃をちえたりすると、 
内部の電子部品の故障の原因となります。 

► リモコンに使用ずる電池について 
. 指定しソ外の電池は使用しないでくだ 
さい。 

•極性「+」と「一」を間違えて挿入 
しないでください。 

-充電-加熱-分解しないでください。 
•シヨートさせたり、义の中に入れな 
いで < ださい。 

守らないと、液をれ•破裂などにより、 
やけど-けびの原因となることびあり 
ます。ちし、液に触れたとさはかでよ 
く洗い流し、医師にご相談ください。 

>電池ふたは確実に閉めてください。 

かび中に入ると故障の原因となります。 


〇 

おず行う 

A 


ミ主意 


A 


ミ主意 


〇 

必ず行う 


>リモコンを廃棄ずる際は、電池を抜い 
てください。 

入れたまま廃棄すると、思わめ事故の 
原因となります。 

>落としたり衝撃を与えないでください。 

故障の原因となります。 


>故意に水の中になめたり水をかけたり 
しないで<ださい。 

水び中に入ると故障の原 
因となります。 ム 



>電池交換は水滴をよ < ふさ取ってから 
行ってください。 

水び中に入ると故障の原因となります。 


Q •テレビ画面を強く巧さないでください。 

画面にムラび出たり故障の原因となり 
禁止ます。 

0 * スピーカー部に先のとがつたものを差 
し込まないでください。 

スピーカーの故障の原因となります。 


A \ /よ后、 


機器を正常に使用していただ<ために 


0 ;| & 社 



、 

机 


害 

障 

覚 


- 《、《、か、 

すむむむ 
で 膜音と 
プん かのこ 
ィ； に-る 
夕 - g {八力な 
かくの I く 
防で I ピく。 
は カスにす 
品な I 、えま 
製け ピキ J こり 
本か スで聞あ 

参 


用 聴 
使' 
てり 


す 

ま 

D 

お 

けぁ做 
づ びけ 
近とが 
をこ巧 
耳 るこ 
に。 出起 

-い畫 

力さ 音引 
I だなを 
ピ< さど 
スで大 な 


液な 付形 

光卜 び変 
除- ど. 
アシ 、な色 
ユず 液変 
キ必 g 光び 
二、；^ 除面 
マは^ア画 

ゃを ュぶ 

染なが マカな 
毛にビや 、と 
で用レ 剤と因 
內使 テめる京 
室ごで 染する 
沿をど 毛着す 


な I 




















1A 注意 


リモコンの取り巧いについて 


緒に廃棄したり すると ショートして、発 
火、破裂の原因となることびあります。 


取付位置のを更について 


Q •取付位置を変更ずる場合は、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。 
ご自分での取付位置の変更は行わないでください。 

本体の故障や事故-乂災-感電の原因となります。 


お手入れにごいて 


※お手入れについてのごミ主意などは、37ページをご確認ください。 

\_ J 


〇 •電池を廃棄ずる場合は、所在の自治体 
の指示に従って廃棄してください。 

仙の金屋 t な户’道雷化のおるわの 一 


A * お子様びイタズラしないよラにごま意 
<ださい。 

. 思わめ事故や故障の原因となります。 


お願い 

/〇 

•画面に市販の保護フィルムなどを張5 

•テレビをご覧になるとさは、適度な距 


ないで < ださい。 

IS 離と明るさでご覧くださし、。 

変色-破損などの原因になることびあ 

禁止 

V 

ります。 

必ず行う 

J 
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詳細もくじ 


国 I まじめ I こ 参その他の設定 . 21ぺージ 


•ち全上のごま意 . 1ぺージ 

•詳細もくじ . 4ぺージ 

•本製品で楽しめる放送 . 已ぺージ 

• B-CAS 力ードについて . 6ぺージ 

•各部のなまえとはた5き . 8ぺージ 

•リモコンを準備ずる . 9ぺージ 

■初期設定 

•受信チャンネルを設定ずる . 10ぺージ 

地域を設定ずる[地域設定] . 10ぺージ 

自動でチャンネルを設定ずる 

[チャンネル自動設定] •••• 11ぺージ 

■基本操作 

•テレビを見る . 13ぺージ 

テレビ放送を見る . 13ぺージ 

チャンネル番号の表示[画面表示]14ぺージ 
音亩を一時的に消す[消音]……14ぺージ 

•番組表を活用ずる . 1已ぺージ 

番組表取得を設定ずる 

[番組表取得設定] . 1已ぺージ 

見ている番組の説明を見る 

[番組内容（詳細)]……1已ぺージ 
番組表を見る/番組表から選局ずる 

[番組一覧/番組詳細] • • •. 1己ぺージ 

■詳細設定 

•設定画面を表示する . 17ぺージ 

•画像設定 . 18ページ 

明るさを調整ずる[明るさ] . 18ページ 

明暗を調整ずる[コントラスト] •• 18ページ 
人の肌色を調整ずる[色あい]••一 18ページ 

色の濃さを調整ずる[色の濃さ] •• 18ページ 

•音質設定 . 19ぺージ 

高音を調整ずる[高音] . 19ぺージ 

ほ音を調整ずる[低音] . 19ぺージ 

バランスを調整ずる[バランス] •• 19ぺージ 

•機能設定 . 20ぺージ 

電源を切る時間を設定ずる 

[オフタイマー設定] . 20ぺージ 

バックライトの明暗を設定ずる 

[バックライト] . 20ぺージ 

ボタン操作時の音の有無を設定ずる 

[キー入力音] . 20ぺージ 

臨場感のある音青に設定ずる 

[サラウンド] . 吕〇ぺージ 

テレビ起動表示の有無を設定ずる 

[テレビ起動表示] . 20ぺージ 


字幕を設定ずる[字幕] . 21ぺージ 

リモコンの字幕ボタンで設定ずる 

[字幕] . 吕1ぺージ 

文字スーパーを設定ずる 

[文字スーパー] . 22ぺージ 

音亩を設定ずる[音亩切換] . 23ぺージ 

リモコンの音青切換ボタンで設定ずる 

度亩切換] . 23ぺージ 

選局しないチヤンネルを設定ずる 

[チヤンネルスキップ]…24ぺージ 
リモコンの数字ボタン割り当てを変更ずる 

[リモコン設定] . 2已ぺージ 

受信レベルを確認ずる[受信レベル] 2巨ぺージ 
B - CAS 力ード番号を確認ずる 

[ B - CAS 情報] . 吕7ぺージ 

B - CAS 力ードの動作を確認ずる 

[ B - CAS テスト] . 28ぺージ 

お知らせや情報を確認ずる 

[放送メール] . 29ぺージ 

バージョン情報を確認ずる 

[ノ V ’ー ジョン情報] . 30ぺージ 

暗証番号を設定ずる[暗証番号] •• 31ページ 
設定を工場出荷状態に戻ず 

[全設定消去] . 3吕ぺージ 

■困ったとを 

故障かな？と思った5 . 33ぺージ 

メッセージ表示一覧 . 3已ぺージ 

■ご参考に 

主な仕様 . 3己ぺージ 

お手入れについて . 37ぺージ 

本製品を廃棄ずるときは . 38ぺージ 

アフターサービスについて . 38ぺージ 




















































デジタル放送の番組を見る 

デジタル放送は、従来の地上アナ□グ放送 （ VHF 、 UHF ) や日 S アナ□グ放送と違い、映像や音声をデジタル 
化することで、高画質な映像や多チャンネルの番組を楽しむことびでさます。 


-地上デジタル放送について- 

デジタル放送には、地上デジタル放送、目 S デジタル放送、110度 CS デジタル放送びあります。地上デジタル放送とは 、 UHF 
帯を使用したデジタル放送のことです。デジタル放送は、従来のアナ□グ放送にくらベてゴースト（画像び多重に画面に映ること） 
などの障害び起こりにくく、より鮮明な映像で番組を楽しむことびでをます。また高音質な音声ちデジタル放送の特長です。 

地上アナ□グ放送は、一部の地域（東北3県）を除を、2011年7月24日に終了しました。 


•本製品は地上アナ□グ放送 • BS / CS 放送 • FM ラジオは受信できません。 

また、ワンセグ放送ち受信でさません。 

•本製品は、地上デジタル放送における、データ放送や双方向ヴービスに対応しておりません。 

地上デジタル放送を見るために必要なま件 


地上デジタル放送を受信ずるには、下記のま件びずべて壁っていることび必要でず。 

1. 地上デジタル放送の受信エリアについて 

• お住まいの地域び地上デジタル放送の受信エ U アとなっているか確認してください。受信エ U アのめやずは、 
総務省またはお近くの地方総合通信局にお問い合わせください。 

吕.アンテナについて 

•地上デジタル放送の受信には、地上デジタル放送が応の UHF アンテナび必要です。 VHF アンテナでは受信 
でさません。 

•お住まいの地域で、地上デジタル放送と地上アナ□グ放送の送信塔び、それぞれ同じ方向の場合はアンテナ 
の向きを変えずに地上デジタル放送を受信できまず。 送信塔び違ラち向の場合は、アンテナの向さを地上デ 
ジタル放送の送信塔の方向に変更ずる必要びありまず。 

3. 受信強度について 

•地上デジタル放送の受信エ U ア内であってち、山やビルのかげなどによって電波びさえぎられる場合や電波 
の伝搬状況などにより、視聴でさない場合びありまず。 

■ CATV (ケーブルテレビ）または、共聴•集合住宅施設でご視聴の方は 、 CATV (ケーブルテレビ）会社 
または共聴施設管理ちにお問い合わせください。 

■地上デジタル放送を受信ずるためには、最巧に「受信チャンネルを設定ずる」 （10 〜1吕ぺージ）の操作びお、 
要でず。 


CATV (ケープルテレビ） 

アンテナを用いず、光ファイバーケーブル（有線）などを用いて伝送するテレビ放送のことです。放送サービスび実施されてい 
る地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって放送を受信でをます。地域ごとに特色のあるま組を提供しています。 

最近ではをチヤンネル放送を展開する都市型のケーブルテレビ局ち増えてをています。 

V . _ 
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偏での^ R - HAS 力ードについて 

B - CAS 力ードについて 

本製品には、地上デジタル放送を受信するための r 特別内蔵用 mini B - CAS 力ード」（し U 下、 B - CAS 力ードという） 
び内蔵されていまず。 

B - CAS 力ードの所ち権は、（株）ビーエス•コンディシヨナルアクセスシステムズに帰属します。 

お客様は、 「 B - CAS 力ード使巧許諾契約約款」 （7 ページ）に基づいてこの力ードを使巧ずることびできます。 

B - CAS 力ードの使用許諾について 

お室テレビ本体前面に張付されている 「 B - CAS カード使用許諾契約ラベル」をはびした時点で、使用許諾契約に 
同意いただいたちのとみなされます。 

お室テレビ本体前面に張付（または、本書7ぺージに記載）の旧- CAS 力ード使巧許諾契約約款」をよくお読み 
になり、同意いただいたラえで、 「 B - CAS カード使用許諾契約ラベル」をはびしてください。 





•目- CAS 力ードの ID 话号）などの情報は 「 B - CAS 力ード番号を確認する旧- CAS 情報]」に7ぺージ）を参照してください。 

• B - CAS カードは、デジタル放送の番組の著作権保護などの放送サービスに利用されています。 

• B - CAS 九ー ドの故障-交換などは、本製品の保証に準じて行います。 
























なでぷ痛 R - HAR 力ードについて 


特別内蔵用 

己 - C A S カード使用許諾契約約款 ( KB 0007 C ) 


お客様がお買しがめの地上デジタルテレビジョン放送の受信機器には、デジタル放送を受信するための I C 力 
—ド（巳 - C AS (ビーキャス）力ード）（の■下「力ード」といいます）が内蔵されています。この力ードは、株 
式会社ビーエス■コンデイショナルアクセスシステムズ（な下 r 当社」といいます）力 《 受信機器メーカーと契約 
し、受信機器メーカーにおいて、放送香組の著作権保護等に対応したデジタル放送の受信機器（社団法人電波 
産業会 （ ARI 己）のは術的基準に適合した受信機器）に内蔵されます。 

当社は、この力ードを、この約款の契約に基づいてお客様に貸与します。お客様は、お買い巧めの受信機器を 
使用する前にこの約款を必ずお読みください。 

この約款は「特別内蔵用已 - CAS カード」と「特別内蔵用 mini 己一 CAS 力ード」に適用されます。 

第1を（カードの巧巧目的） 

このカードは、放送香組の著作権保護等に対応した地上デジタルテレビジョン放送の受信機器において、 
を種放送サービスを受信する目的で使用されます。 

第2を（カードの所有権と使用許語） 

この力ードの戸斤有権は、当社に帰属します。 

2.この約款の契約に基づき、お客様およびお客様と同一世帯の方がこの力ードを使用できます。 

第3を（カードの故障交換等） 

力ードが原因と思われる受信障害が発生した場合は、受信機器メーカーあるいは販売店（な下「メーカー 
等」といいます）に連絡してください。カードの故障交換等は、お買い巧めの受信機器の修理■保証に準 
じて、メーカー等により行われます。詳しくは受信機器の取巧説明書をご覧ください。 

2. 当社に故意または重大な過失があった場合を除き、力ードの故障により、第1をの放送サービスが受信で 
きないことによる損害が生じても、当社はその責任を負いません。 

第4を（カードの交換依頼） 

力ードの不具合や システム 変更（バージョンアップ）等、当社の都合によリカード交換が必要となった場 
合、力ード交換をお願いすることがあります。 

第5を（契約の終了） 

当社は、受信機器の廃棄や譲ミ度等によりお客様がこの力ードを使用しなくなった場合には、お客様との契 
約が終了したものとみなします。 

第6を f な止事阜 

第1をのカードの使用目的に反する機器（例えば著作権保護に対応していない機器）に、このカードを使 
用することはできません。 

2 .このカードを使用して、巳 S デジタル放送や110度 CS デジタル放送等の有料放送の視聴契約をすること 
はできません。 

3. 力ードの複製、分解、改造、変造若しくは改ざん、または力ードの内部に記録されている情報の複製若し 
くは翻案等、カードの機能に影響を与え、またはカードに利巧されている知的財産権の侵害に繫がる恐れ 
のある行為を行うことはできません。 

4. 力ードを日本国外に輸出または持ち出すことはできません。 

第7を（損害賠償） 

お客様力 《 第6氣こ違反する行為を行い当社に損害を与えた場合、当社は、お客様に巧し損害の賠償を請求 
することがあります。 

第8を（約款の変更） 

この約款は変更することがあります。この約款の変更事項または新しい約款については、当社のホームぺ 
—ジ （http://www.b-cas.co.jp) に掲載します。 


株式会社ビー エス •コンデイシヨナルアクセスシステムズ 
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部のなまえとはた s を 



お室テレビの音量を調整します。 


【リモコン（付属品)】 

字幕ボタン _ 

字幕を表おします。 


電源ボタン 

お室テレビの電源を r 入」 ' 「切」します。 


3巧入カボタン 

チヤンネルま号を入力して 
選局します。 

数字ボタン 

チヤンネルの選局をします。 

設定ボタン 

を種設定の設定画面を表おします。 

決定ボタン 

カーソルボタンで還んだ項目を 
ま定します。 

カーソルボタン 

設定画面の項目を還おします。 

▲ - ▼:上へ-下へ 
◄ - ►:左へ.ちへ 

戻るボタン 

1つ前の画面に戻します。 


0 * 

お愈-琢;咳] 

@食⑥麵 

@⑨⑨ i 原! 
風⑩咳圈 


画面表示ボタン 

ご覧になっているチヤンネル番号や 
番組タイトルなどを表示します。 



番組表ボタン 

テレビ電子表 ( EPG ) を表示します。 


電源ランプ 

潜室テレビの電源が入っているとさに 
点口します。 


リモコン送信部 

お室テレビ本体に信号を送信します。 

電源ボタン 

浴室テレビの電源を「入」 ■ r 切」します。 

消音ボタン 

浴室テレビの音量を一時的に 
消します。 

音量ボタン 

お室テレビの音量を調整します。 

チャンネルボタン 

チャンネルを順/逆送りで 
切り換えます。 

音声切換ボタン 

複数の音声がある番組の場合、 

音声を切り換えます。 

メニューボタン 

地デジメニュー画面を表示します。 

番組情報ボタン 

番組の詳細な情報を表示します。 


イ 


ごま意 


この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。 




ノ 






















































































































IJ モコンを準備する 



電池ふたを取りはずす 

①電池ふた溝にコインなどを入れて、電池ふたび浮き上びるまで 
「開」の方向へ回します。 

③電ミ也ふたを取りはずします。 



ごま意 


•水滴などが電池ふたのまわりやリモコン本体についていないか確認して<ださい。 

水滴がついている場をは、やわらかいタオルなどで必ずふを取ってください。 U モコンに水滴がついたままで電池ふたを 
取りはずすと、水滴が U モコンの内部に入り、故障の原因とな0ます。 




電池を入れる 

@1」チウ厶電池 ( CR 2032) を入れます。 

U チウ厶電池の© (プラス）の表示を上にしてください。 



を 電池ふたを取り付ける 

④電池ふたを載せます。 

⑥電ミ也ふたをコインなどで、しっかりと巧さえなびら、 

電ミ也ふたの溝が「閉」を指すよラに確実に回します。 



ごま意 


•震の毛やゴ S などが挟まらないよラにご注意ください。 

•電池ふたは確実に閉めてください。確実に閉まっていない場合、リモコン内部に水が入り故障の原因となります。 

V _ J 



•電池の寿命は、テレビを頻繁に操作することで、短くなる場をがあります。 

•付属の電池は、初期動作確認用です。動作期間を保証するをのではありませんので、あらかじめご了承ください。 

V _ J 
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がが霞爵ち信キヤンネルを設定ずる 


番組をご覧いただくために、ご使用になる地域を選択し、 
受信でさるチャンネルを設定します。 

正しい受信をするため「地域を設定する【地域設定】」（10ページ) 
「自動でチャンネルを設定する【チャンネル自動設定】」 （1 1ペー 
ジ）を行ってください。 

1 X 1 地域を設定する【化巧設定】 



J 電源を入れる 

I または m を巧す。 

X 電源ランフび点巧し、メッセージび画面に表示されます。 


(メニュー》ボタンを巧してチャンネル設定を巧ってください 


る 設定画面の表示 

I ^を押す。 

X 地デジ X こユー画面が表示されます。 



チャンネル自動誌定 
チヤンネル追加誤定 
リモコン設定 


チヤンネルスキップ 
受信レベル 


る 



[地域設定]の還択 


受信 設定 @ 地域設定 


を巧す。 


网 

を俗荀で選び、 

恒 I 



チャンネル自動設を 
チヤンネル追加誌定 
リモコン設定 


チヤンネルスキップ 
受信レベル 


基 



地域の選択 


间 

( g ) でお住まいの地域を選び、 

阔 


魯 を巧す。 


受信設定 
>地な設定 


I 各種巧巧ま示 


地な設定•（ま京） 

化ミき道 

チヤンネル自動誌定 

ま北 

チヤンネル追加誌定 

関ま 

リモコン設定 

信お/北陸 

チヤンネルスキップ 

中部/まミ毎 

を信レベル 

近冀 


中国/四国 
ホ州/ホ結 


テスト 



地ちの選択 


间 

(11)でお住まいの県または市を還び、 

阁 


魯 対甲す。 


受信設定 
>地域設定>関ま 


地巧設定•（ま京） 

か巧道 

ま京 

チャンネル自動設定 

ま北 

神ま JII 

チャンネル追加設定 

関ま 

巧馬 

リモコン敦定 

信越北障 

巧が 

チャンネルスキップ 

中がまミき 

モ寞 

受信レベル 

近榮 

巧木 


中国四国 

巧玉 


丸か！ホ結 

山梨 





を終了 

01またはを巧す。 

地デジメニュー画面び終了します。 




•地域を設定した後、引を続を「自動でチャンネルを設定する【チャンネル 
自動設定】」 （1 1ページ）を行ってください。 

• i 也デジメニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に 
戻ります。 

































































































画盛信チヤンネルを設定ずる 



ぶ 


または UHF)] の還択 


[探す（全チャンネル 

罔 

0) 全チャンネルまたは UHF を選び、 

恆 I 

对甲す。 

チヤンネルの自動設定が実行されます。 


巧お設定 i を程お報表示 i テスト ll 

チャンネル自動設定 

受信できるな送届を自動的に探します。 

(チヤンネルの設定がをわることがあります） 

チャンネル追加認定 
リモコン設定 
チャンネルスキップ 
受信レベル 

探す(全チヤンネル》 

探す （ UHF 13 〜 62 CH ) 

やめる 





(CATV (ケーブルテレビ）攻外では、熙す （ UHF 13 〜目 2 CH )] を選択してください。 

[探す（全チヤンネル)]でを設定でさますが、時間がかかる場合があります。 

► CATV (ケーブルテレビ）では、[探す（全チヤンネル)]を選択してください。 

[探す （ UHF 13 〜目 2 CH ] でを設定でさますが、一部のチヤンネルを受信しない場合があります。 


る 


チャンネルの自動設定実行中 

※お住まいの地域によって検索時間は異なります。 


r 地域設定•(ま京） 


チヤンネル自動誌定 


チャンネル追加認定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 
受信レベル 


0 % 


受信できる巧送房を巧しています。 


100 % 


(房る)ボタンを押すと中止します。 


左 


[更新ずる]の還択 

[^(0) で を選び、 參 を巧す。 

チヤンネルの自動設定び更新されます。 



チヤンネル自動誌定 


チヤンネル追加誌定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 
を信レベル 


NHK 総合•ま京 

2 NHKE テレま京 

3 曰本テレビ 

4 テレビ朝日 

5 TBS 

6 テレビ東京 

7 フジテレビジョン 

8 ま京 MX テレビ 

9 (害リり当てなし） 



(み巧）ボタンで上下 
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る終了 

01または["仁ュ)]を押す。 


•地デジニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。 

ただし、手順 4 の;><ニュー画面は、約1分間政上無操作状態が続いてわ戻りません。 

•受信でをる放送局が横索されなかった場を、 r 受信でをる放送局が見つかりませんでした。」と><ッセージが表示されます。 

r 地上デジタル放送を見るために必要な条件」(己ぺージ)をご確認ください。 

•手順2で[やめる]を選ぶ、または戻るボタンを押すと、チヤンネルの検索をせずに[チヤンネル自動設定]を終了します。 
•手順4で[やめる]を選ぶと、自動横索されたチヤンネルの視聴設定をせずに[チヤンネル自動設定]を終了します。 
•お住まいの地域で新しく放送が開始された場合は、手順 <で[チヤンネル追加設定]を選び、同様に手順21；(降を行い、 
受信放送局を追加する必要があります。 
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含置 i 泣テレビを見る 


あらかじめ設定されたチヤンネルをご覧になることび 
でさます。 



「数字ボタンで直接選ぶ、またはチャンネ j レボタン （ 1」モコン/ 
お室テレビ本体）で選ぶ」「3けたのチャンネル番号で選ぶ」 
「番組表から番組を選ぶ」の3通りのち法びあります。 

王〕こ!^レビ放送を見る 


J 電源を入れる 

I または I 國」を巧す。 

A 電源ランプび点なし、「テレビ起動中しば5くお待ち下さし)」 


施;け（字岳） 奪坤 

①②③咳! 
@感⑥图 

③③⑨図 
⑩。⑩©圏 



とテレビ画面に表示されます。 



•映像が出るまでに3〜1已砂程度の時間がかかりますが、故障ではありません。 

•電源を入れたとさ、前に見ていたチャンネルが表示されます。 

また、音量や明るさなどの設定は、電源を切ってを前回ご覧になっていたが態を記憶しています。 
再設定の必要はありません。 

•テレビ起動表示は機能設定にて表示の有無を設定でさます。 

► 「テレビ起動表示の有無を設定する[テレビ起動表示]」に日ページ） 



チヤンネルの還択 

I ^字ボタン、またはチヤンネルボタン（リモコン/ミ谷室テレビ本体）で選ぶ場合 

み ①〜 ® (数字ボタン）対甲す。 

网 

または(リモコン）/ 



^ ▼ゎ可 ▲ , (お室テレビ本体）を巧す。 

約已秒間、逞択したチャンネル番号び表をされます。 
チャンネルボタン▲:順送りで切り換わります。 
チヤンネルボタン▼:逆さりで切り換わります。 


3けたのチャンネルま号で選ぶ場合 


0を巧し、0 ~ 0 Q (数字ボタン）で、 

3けたのチヤンネル番号を入力する。 

入力されたチヤンネルの番組び表をされます。 
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>番組表などを参考にして3けたのチヤンネル番号を入力します。 

>番組表から番組を選ぶことがでさます。 

► r 番組表を見る/番組表から選局する[番組一覧/番組詳細]」 （1 目ページ） 
























































る 



音量の調整 


I ( U モ]ン)、または 

圈 


▼で ▲ , (ミ谷室テレビ本体）を巧す。 

約4秒間、設定した音量び表示されます。 

音量ボタン▲:ち側に目盛び増え、音び大きくなります。 
音量ボタン▼:左側に目盛び減り、音びルさくなります。 



、 

•一時的に音を消す場合は、リモコンの 
消音ボタンを巧します。 

► r 音声を一時的に消す[消音 ] J ( 14ページ） 

参音量の工場出荷設定は「10」になっています。 

\_ J 


^電源を切る 

^■2^ またはを巧す。 

テレビ画面び消えます。 

すヤンネルま号の表巧【画面表巧】 


電源を切ってち、最後の状態を記憶しています。 
なに電源を入れたとさは、前回ご覧になってい 
た状態で視聴でさます。再設定の必要はありま 
せん。 

\_ J 


を押す。 

ご覧になっているチャンネル番号が表示されます。 

•約6秒間テレビ画面に表示されます。 

•ちラー度、画面表示ボタンを巧すことで表示を消すことをでさます。 

\_ _ _ f 



3けた 

番組名 チヤンネ >1レ表术 



放送局名チャンネル表示 



■音声を一時的に消す【消音】 


J 消音の設定 

0) を巧す。 

I テレビ画面に「消音」の表示と音量の調整バーび表示され音声 

4 び消えます。 


•約4砂間ボタン操作を行わないとテレビ画面に消音時の音量び表示 
され、そのまま消音状態を継続します。 



2 消音の謙 

0) を巧す。 

消音び解除され、消音前の音量で音声び戻ります。 




參消音中に音量ボタンを巧してを、消音は解除されますび、その場合、音量ち変更されます。 


74 
























































食受組ちをな。才る 


最新の番組表データを取得することびでさます。 

工場出荷設定は「取得する」になっています。 

ま組表取得を設定ずる【ま組表取得設定】 

〇テレビ画面のとを ••• 


設定画面の表示 



0を巧す。 


⑩〇⑩©阁ゾ 


鼻ま) （ a ) 仁）和 


® 參 (►)1 每 巧誇 


る） （▼) 責表声' ^*§1^ 



で I 


機器設定 


[番組表取得設定]の還択 

區 ( 0 国 
间 

優)で 

阔 


を選び、 


ま化表取得設定 


を選び、 參 を巧す。 


暗証ま号 
宇幕•文字スーパー 
音声切お 
チヤンネル表示 


番組表お得設定 




[取得ずる]の還択 

网 

優)で 

恒 J 


取得する 


權び' 參 


を巧す。 


受ち設定 I 

棵お設定 Kfd 诗お 

表示 I テスト I 

I >香組表取得誌: 

ミ 


暗証まち 

■ 

取得する 



字幕•文宇スーパー_取得しない 


音声切を 
チヤン不ル表示 


番組表お得設定 


番組表データの取得が設定されます。 


も終了 

@1または「た司対甲す。 


•地デジ y ニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。 
•[番組表取得設定]を[取得する]に設定した場合は、電源び切れているとさに 
番組表び更新されます。 

[取得しない]に設定した場合は、ご覧になっている番組内容のみび更新されます。 

\_ y 


見ているま組の説明を見る【を組内容（詳細)】 


番組内容（詳細）の表示 

を押す。 

番組情報が表示されます。 


番組名 放送局名チャンネル表示 



を組内容(詳巧) 


II 


映像信号 番組詳細音声の種類 

放送時間 


•表示は約1已砂で自動的に消えます。 

•ちラー度、番組情報ボタンを巧すことで表示を消すことをでさます。 

•放送局の都含により、番組が変更になることがあります。このよラなとさは、実隙の放送と表示される内容が 
一致しないことがあります。 

V . _ J 
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犀組表を見る/ま組表か目選局する【番組一覧/番組詳細】 

〇テレビ画面のとを 


⑩〇⑩©陰 


参 •参 




番組表の表示 


^$)1 ( a ) 扛) 


® 參 〔►)1 

る） ( w ) 責表声' ^*§1^ 


拿*§拳を押す。 

番組表が表示されます。 


放送局名番組名 放送曰、放送時間 


ぶ 


番組の還択 


mmmmmmmrn 


(0) またはでま組を選びます。 

恆 I 

選んだ番組の内容びオレンジ色で表をされます。 




巧定ボタンを巧すと還んでいる放送局のチヤンネルに切り換わります。 


拿獲 ネル表示 繫繫皇遵讓麗 g す 


ぶ 


放さ局名選んだま組名 


番組詳細 


番組詳細の表示 


番組詳細を確認したいま組を手順2の通りに選び、 
を巧す。 

選んだ番組の詳細内容び表おされます。 



3けた _ 放送時間 
ナヤンネ J レ表 TJ ^ 




£ 番組を還局ずる 

手順3の番組詳細び表示されている状態で 
对甲す。 

選んでいる放送局のチヤンネルに切り換わります。 

•現在時刻！;!降の番組を選び、決定ボタンを巧した場合は、選んだ放送局でそのとさ放送されている番組がテレビ画面に 
表示されます。 

•受信状態によっては、番組表データを取得でをない場含があります。 

そのとを、「データ取得中です。しばらく待って操作してください」とテレビ画面に><ッセージが表示されます。 

•放送局の都をによ0、番組が変更になることがあります。このよラなとさは、実際の放送と表示される内容が 
一致しないことがあります。 

V_ J 
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ggSILSSpi 面を表巧ずる _j 


テレビ画面の映像の明るさや、音質、オフタイマー時間、 
バックライトの明るさなどを調整することびでさます。 

各設定画面の表示から終了までの手順について説明します。 
iU 下の説明では [ 画像設定]画面を表示する場合を例として 
記載します。 

[音質設定][機能設定]の画面を表示する場合ち同様の手順 
で行ってください。 

〇テレビ画面のとを ••• 


⑩〇⑩©幽^ 


尚! ( a ) 每コ)看叨ぉ 

货感1ち! 飾 


る）〔▼) ま^ 




ふ 


設定画面の表示 


(0 を巧す。 


設定画面び表をされます。 


^画像設定 
音資設定 
機能設定 


居区!選択 


を [画像設定]の還択 

I で 「►画像設定」 を選び、 感 を押す。 


►巧るさ 
コントラスト 
をあい 
をの演さ 


SB 

[ Af ¥|： 


調整 

選択 


I 戻る I 戻る 


画像設定画面び表示されます。 



• [音質設定][機能設定]を還おした場合は、それぞれの設定画面び表示されます。 


3 調整する項目の選択 

I (^0 で調整したい項目を選びます。 


日月るさ 

►•コントラスト 
をあい 
をのおさ 

^調整 

习奇選択 展ミ]戻る 


調整する項目の設定 



(@ (0) ®] で調整します。 



i 

明るさ ±0 



. . 0 

. + 


る 


終了 

@を吕回巧す。 




•約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。 

•手順4の画面では、約4秒間ボタン操作を行わないと手順2の画面に戻ります。 
そのとさ、設定は最後の状態が記憶されます。 
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テレビ画面に戻ります。 

























































テレビ画面の「明るさ」「コントラスト」「色あい」「色の濃さ」び調整でさます。 

各項目の調整バーを表示するまでや、調整後にテレビ画面に戻す手順は、 ] 7ページを参照し 
て < ださい。 


•約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。 

•各項目の調整バーは、約4秒間ボタン操作を行わないと[画像設定]画面に戻ります。 

そのとさ、設定は最後の状態が記憶されます。 

V _ J 



明るさを調整する【明るさ】 

•ミ谷室の明るさを考慮し、見やすい明るさになるよラに 
明るさを31段階（一1已〜+1已）で調整できます。 

•17 ページの手順 3 で「明るさ」を選び、手順 4 で調整します。 
•工場出荷設定は「+0」になっています。 

カーソルボタン•►: +側に目盛び移動し、映像び明るくなります。 
カーソルボタン•◄:一側に目盛び移動し、映像び暗くなります。 


巧暗を調整ずる【コントラスト】 


•コントラストを高くすると、明暗のはっきりしたメ U 八 U のある映像にな 
ります。コントラストを31段階（一1已〜+1已）で調整できます。 

•17 ぺージの手順 3 で「コントラスト」を選び、手順 4 で調整します。 
•工場出荷設定は「+0」になっています。 

カーソルボタン•►: +側に目盛び移動し、映像のコントラストび高く 
(明暗さび大きく）なります。 

カーソルボタン•◄:一側に目盛び移動し、映像のコントラストびほく 
(明暗さびルさく）なります。 



术の帆ちを調整する店あし、】 


•テレビ画面の映像で人の肌色び自然な感じになるよラに色あいを31段階 
(ホ+1日〜緑+1己）で調整でさます。 

•17 ページの手順 3 で「色あい」を選び、手順 4 で調整します。 

•工場出荷設定は「±0」になっています。 

カーソルボタン•►:ち側に目盛び移動し、緑びかります。 

カーソルボタン•◄:左側に目盛び移動し、ホみびかります。 


色あい±0 


ホ . 0 ■' 

. 緑 


をの濃さを調整する【色の濃さ】 

♦テレビ画面の映像全体の色の濃さを31段階（一1已〜+1已）で調整でさ 
ます。 

•17 ページの手順 3 で「色の濃さ」を選び、手順 4 で調整します。 

•工場出荷設定は「+0」になっています。 

力ーソルボタン•►: +側に目盛び移動し、濃くなります。 

力ーソルボタン•◄:一側に目盛び移動し、淡くなります。 





















テレビの音質「高音」「低音」「バランス」び調整でさます。 
各項目の調整バーを表示するまでや、調整後にテレビ 
画面に戻す手順は、] 7ページを参照してください。 

] 7ページの手順2で[音質設定]を選ぶと、ちのよラな 
設定画面び表示されます。 


►'局音 
ほ音 
/《ランス 


因！百調整 
医区!選択 


[ MD 戻る 




•約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。 

•各項目の調整バーは、約4秒間ボタン操作を行わないと[音質設定]画面に戻ります。 
そのとさ、設定は最後の状態が記憶されます。 


■ CD 高音を調整する【高音】 


•テレビの音声の高音の強•弱を13段階（一日〜+日）で調整でさます。 
•17 ぺージの手順 3 で「高音」を選び、手順 4 で調整します。 

•工場出荷設定は「±0」になっています。 

カーソルボタン•►: +側に目盛び移動し、高音び強くなります。 

カーソルボタン•◄:一側に目盛び移動し、高音び弱くなります。 


同音 ±0 
. . 0 


9三低音を調整ずる【低音】 


•テレビの音声のほ音の強.弱を13段階（一6〜+已）で調整でさます。 
•17 ぺージの手順3で r ほ音」を選び、手順4で調整します。 

•工場出荷設定は「+0」になっています。 

カーソルボタン•►: +側に目盛び移動し、ほ音び強くなります。 

カーソルボタン•◄:一側に目盛び移動し、ほ音び弱くなります。 


ほ音±0 
. . 0 


バランスを調整する【バランス】 


•テレビのスピーカー部より出力される音声のバランスを調整でさます。 
•17 ページの手順 3 で「バランス」を選び、手順 4 で調整します。 

•工場出荷設定は「±0」になっています。 

カーソル ボタン•►:ち側に目盛び移動し、ち側の スピーカーからの 音声び 
強くなります。 

カーソル ボタン•◄:左側に目盛び移動し、左側の スピーカーからの 音声び 
強くなります。 


バランス 

+0 


を • • • • 
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を蹄翁機能謀を 


テレビの機能「オフタイマー設定」「バックライト」「キー 
入力音」「サラウンド」「テレビ起動表示」び設定でさます。 

各項目の設定画面を表示するまでや、設定後にテレビ 
画面に戻す手順は、] 7ページを参照してください。 

] 7ページの手順2で[機能設定]を選ぶと、ちのよラな 
設定画面び表示されます。 

^^源を切る時巧を設定ずる【オフタイマー設定】 

■設定した時間び過ぎると、自動的にテレビの電源び切れます。 

※時間はおおよそのめやすです。 

•17 ページの手順 3 で「オフタイマー設定」を選び、手順 4 で設定します。 

•工場出荷設定は「1吕〇分」になっています。 

•力ーソルボタン|@ (0)(^1 を巧すごとに、オフ〜1吕〇分の10分刻み 
で切り換わります。 

•設定した時間は、電源を切ったり、設定した時間び過ぎても記憶されます。 


► オフタイマー設定 
ックライト 
キー入力音 
サラウンド 参 LO 
テレビ起動表示 


百 E 調整 
店に)選択 


け月 
>オン 
HI 
>オン 


[ M ¥] 戻る 


► オフタイマー設定 

/<ックライト 参巧 

キー入力音 参オン 

サラウンド 参 LO / HI 
テレビ起動表示 ♦オン 


調整 

選択 


I 戻る I 戻る 




•オフタイマーを設定すると、電源び切れる1分前からテレビ画面のち下に「オフタイマー」と表示されます。 
• 「オフタイマー」表示中に、オフタイマーの設定を切り換えることで、設定時間を延長することびでさます。 


.バックライトの明暗を設定する【バックライト】 


•テレビのバックライトの明/暗を設定できます。 

•テレビの画面び全体的に明るすぎる場合などに設定してください。 

•17 ページの手順 3 で「バックライト」を選び、手順 4 で設定します。 
•カーソルボタン I ® (0®| を巧すごとに、明/暗び切り換わります。 
•工場出荷設定は「明」になっています。 


オフタイマー設定 
► /'^ソクラィト 参巧 

キー入力音 ♦オン 

サラウンド 参し〇 / HI 
テレビち動表示 •オン 


因!百調整 
店因選択 


，ボタン操作時の音のち無を設定ずる【キー入力音】 


I 戻る I 戻る 


•テレビのボタンを巧したとさの操作音の有無を設定でさます。 

•17 ページの手順 3 で「キー入力音」を選び、手順 4 で設定します。 
•力ーソルボタン (©) を巧すごとに、オン/オフび切り換わります。 

•工場出荷設定は「オン」になっています。 

.臨場感のある音声に設定する【サラウンド】 


オフタイマー設定 
/ くックライト 
►キー入力音 

サラウンド 参 LO 
テレビ起動表示 


麗 


調整 

選が 


け月 
けン 
HI 
けン 


[] 戻る 


>テレビの音声に臨場感あふれるサラウンド効果をもたせることができます。 
•17 ページの手順 3 で「サラウンド」を選び、手順 4 で設定します。 
けーソルボタンを巧すごとに丄 0/ HI / オフび切り換わります。 
>工場出荷設定は 「 LO 」 になっています。 



オフタイマー設定 
ックライト 
キー入力音 

►サラウンド 参し〇 
テレビ起動表示 


證 


調整 

選択 


け月 
>オン 
HI 
>オン 


I 戻る I 戻る 


番組の音源によってはサラウンド効果び感じられない場合や、音量び大さくなつたよ5に聞こえる場合びあります。 


.テレビ起動表示のち無を設定ずる【テレビ起動表示】 


>テレビの電源を入れたとさに表をされるテレビび起動中であることのメッ 
セージ表示の有無を設定でさます。 

>17ページの手順 3 で「テレビ起動表を」を選び、手順 4 で設定します。 

>力ーソルボタン [0 (©) ®] を巧すごとに、オン/オフび切り換わります。 

>設定を「オン」にすると、テレビの電源を入れたとさにテレビ画面に「テ 
レビ起動中しばらくお待ち下さい」とメッセージび表示されます。 

>工場出荷設定は「オン」になっています。 


オフタイマー設定 


/<ックライト 

♦巧 

キー入力音 

♦オン 

サラウンド 参し〇 

/ HI 

►テレビ起動表示 

•オン 


百!百調整 

圣0選択 匡司戻る 



分 t フフフ 
〇暗オオオ 
2 

1 く W 


分うフフフ 
〇暗オオオ 
2 

1 く/:/'. 


分。フフフ 
〇暗オオオ 
2 

1/シン 


分 C フフフ 
〇暗オオオ 
2 


分 C フフフ 
〇暗ォォォ 
2 

1 //// 




分フフフ 
〇暗オオオ 
2 

1.\'\く. 






















































その他の設定 


字幕放送番組の視聴中に字幕を表示します。また、複数の言 
語びある場合は表示される言語を選択することびでさます。 
工場出荷設定は「なし」になっています。 

.字幕を設定する【字幕】 


〇テレビ画面のとを 

設定画面の表示 


0を巧す。 



る 


[字幕•文字スーパー]の還択 

區 (0) 国でを S & 

间_ 

曾でムた-巧^を巧す。 

阁 



宇幕•义字スーパー 


音声切お 
チヤンネルま示 
ま組ま取得設定 


る 



を選び、 0 を押す。 


受信設定 
暗証番号 


を豆情巧表示 r テスト 


>宇某•义宇スーパー_ 


字幕•义宇スーパー 


音声切换 
チャンネルま示 
を組ま取得誌定 


义宇スーパー_ I 


4言語の還択 

■ 网 

I 0で設定したい言語を選び、@を巧す。 

倒 

「なし」：字幕の表おなし 
「第]言語」：日本語 
「第吕言語」：英語など 


] 受惜記を1 

を届側 

哀示1テスト1 

>字幕•文字ス ー/ 

— >字篇 


II 暗証番号 

■ 

字幕 

_ ^ _ 

字萬•义宇スーパー 

义宇スーパー 1 

第1言語 

音声切お 
チヤンネルま示 
番組表取语設定 

1 

I 第指語 


る 


終了 


0を巧す。 


I ■地デジ 


地デジメニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。 


リモコンの字幕ボタンで設定する【字幕】 


字幕の設定 

0を巧す。 


字幕なし 


第1言語 


第2言語 


※ご覧の番組に宇幕がない場 S ま、切り換わりません。 

字幕放さに対応したま組を視聴中は、字幕ボタンを巧すごとに、字幕設定び切り換わります。 


I •字幕を i 


•字幕を消したいとさは「字幕なし」になるまで続けて字幕ボタンを押してください。 











































































































緊急警報情報など視聴者にお知らせしたい情報を、 

文字スーパーに対応した放送番組の画面上に文字で表示します。 
工場出荷設定は「第]言語」になっています。 

文字スーパーを設定する【文字スーパー】 

〇テレビ画面のとを ••• 

J 設定画面の表示 



⑩ ©陵 


ま) （ a ) ^ニコ）責の|@ 


® 禮ち!佩 

[戻る） [▼) 函面きお里組ま 



機器設定 


を選び、 


[字幕•文字スーパー]の還択 

眞 0) 国で 

间 

喔で 

阁 


字幕•义字スーパ- 


を選び' @ 


を巧す。 



宇幕•义字スーパー 


音声切お 
チヤンネルま示 
ま組ま取得設定 



[文字スーパー]の還択 



义字スーパー 


を選び、@ 


を巧す。 


1 受ち設定 1 

採器設定 

を珪情巧表示1 

テスト1 

>字ち•文きス ー /， 

(- 



お証番号 r 字幕 


字幕•义宇スーパー_ 义字スーバー 


音声切換_ 
チャンネルま示 
を組ま取得誌定 



言語の還択 

网 

(0 で設定したい言語を選び、@を押ず。 

恆 I _ 

「なし」-文字スーパーの表 TJX なし 
「第]言語」：日本語 
「第2言語」：英語など 


受惜設を 

1 採お設定 

を珪情巧表示1 テスト 

>字幕•文ぞスー 

バー> 字幕 



暗証番号 


字萬•义宇スーパー 


音声切お 
チヤンネルま示 
を組ま取得誌定 


を幕 


义字スーパー 


なし 


第2言 ii 


る終了 

(01 を押す。 




•地デジメニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。 

•文字スーパーの設定を「なし」にしてを、強制的に表示するよラ指定された文字スーパーを受信した場をは、 
この設定は無効になり、画面に文字スーパーが表示されます。 

















































































その他の設定 


二重音声放送の音声設定を切り換えることびでさます。 
工場出荷設定は「主音声」になっています。 

黃を設定する【音声切換】 

〇テレビ画面のとを ••• 


ふ 



設定画面の表示 

0] を巧す。 


^ [音芦切換]の還択 


腺ち )(►) で 


機器設定 


を選び、 


间 

優)で 

1®! 


音声切換 


を選び、 參 を巧す。 


⑩〇⑩©阁ゾ 


鼻ま) （ a ) ^ニコ） 


〔► n ^ 欄 


@ 受 ^0^ 






音芦内容の還択 

网 

(0) で設定したい言語を選び、^を巧す。 

阔 

「を音声」：曰本語 
「副音声」：外国語 
「を+副」：日本語+外国語 



生終了 

[@|または[^ ニ ュ)]を押す。 




•地デジ ニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。 
•番組によっては、「主音声」と r 副音声」が同じ音声の場をがあります。 

•地上デジタル放送のとさに切り換えられる音声の種類と数は番組によって異なり 
ます。1；1下で、確認することがでさます。 

► r 見ている番組の説明を見る[番組内容（詳細)]」 （1 已ページ） 

また、放送によって、音声を切り換えたとさの画面表示を異なります。 


9三リモコンの音青切換ボタンで設定する【音声切換】 


音声切換の設定 

i (^ を押す。 

音声切換ボタンを押すごとに、音声設定が切り換わります。 



曰本語 外国語 曰本語+外国語 



※ご覧の番組がこ重音声放送ではない場合は、切り換わりません。 
徊画こは「ステレオ(またはモノラル)」と表示されることがあります） 
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稱器設定 


^を挂巧巧ま示 テスト 


庶1局 

NHK 総合•ま京 
NHKE テレま京 
日本テレビ 
テレビ朝日 

TBS 

テレビま京 
フジテレビジョン 


る 


スキップする放送局の還択 

间 

( H でスキップしたい放を局を還び、@を巧す。 

1 ®! 




化な設定•（ま京） 
チヤンネル自動設定 
チヤンネル追加設定 
リモコン設定 


チャンネルスキップ 


受信レベル 




ん 


終了 


0を巧す。 




•地デジメニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。 

•チヤンネルスキップを設定すると、 U モコンのチヤンネルボタンや数字ボタン、本体のチヤンネルボタンを押してち 
チャンネルスキップを設定した放送局は還局されません。 


特定の放送局を見ない場合、 
よラに設定でさます。 


スキップする（選局しない） 



L 選局しないチヤンネルを設定ずる【チヤンネルスキップ】 


〇テレビ画面のとを 

J 設定画面の表示 


• 参 • 


0を巧す。 


る 


[チヤンネルスキップ]の還択 

の ■ aaaji . T の■七 


受信設定 


(0 で選び' 參対甲す。 

阁 


化な設定•（ま京） 
チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 


チヤンネルスキップ 


を馆レペル 


U ま京 M 父テレビ 


□□□□□□□ 
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その他の設定 


u モコンの数字ボタンに割り当てられている放送局の登録を 
変更することびでさます。 

CQ リモコンの数字ボタンの割り当てを変更する【リモコン設定】 

〇テレビ画面のとを ••• 


ふ 



設定画面の表示 

0] を巧す。 


⑩〇⑩©阁ゾ 


参ま) （ a ) ^ニコ）皆の 


® 乐)趣^ 

-^ \^ 1 ノ— 

る） (w) 責表^ ^*§ 1 ^ 




も [リモコン設定]の還択 


受信設定 m リモコン設定 


i 间 

(0) でを選び、を押ず。 

阔 


受信設定 


化が設定•(ま京） 
チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 


リモコン設定 


チヤンネルスキップ 
受信レベル 


巧お設定 


;[を音情巧表示 f 


テスト I 



数字ボタン番号の還択 

网 

( g ) で変更したい数字ボタン番号を選び、@を巧す。 

恒 1 




放送局の選択 

间 

0) で割り当てたい放送局を選び、@を巧す。 

阔 


なお設定 


を挂巧巧ま示 


が!巧設定•（ま京） 
チャンネル自動設定 
チヤンネル追加設を 

チヤンネルスキップ 
受信レベル 



1ボタン 

な送局 1 

1 

NHK 総合•ま京 

2 

NHKE テレま京 

3 

日本テレビ 

4 

テレビ朝日 

5 

TBS 

6 

テレビま京 

7 

フジテレビジョン 

8 

ま京 MX テレビ 

9 

(到り尝てなし） 

10 

(割り当てなし） 

11 

(割り尝てなし） 

12 

(割り当てなし） 


テスト 

ボタン1の巧送局 
を選んでください 


NHK 総合•まま 


NHKE テレまを 
日本テレビ 
テレビ朝日 
TBS 

テレビま京 


る 


こ! gil 漏 I ん画/4を 



を終了 

(0 J を押す。 




•地デジ方ニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、 

テレビ画面に戻ります。 

•チャンネルスキップが設定されている放送局は画面に放送局名び 
薄 < 表示されます。 
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各放送局のアンテナの受信レベルのめやす（電波の強さ）を 
確認でさます。 

ぎ信レベルを確認ずる【受信レベル】 

〇テレビ画面のとを ••• 

J 設定画面の表示 

■ 101を巧す。 


⑩〇⑩©阁ゾ 


(▲) 仁）和自 


® 乐)趣^ 

-^ \^|ノ- 

る） （▼) 責表^ ^*§1^ 




る [受信レベル]の還択 


受信設定 m 受信レベル 


i 间 

(0) でを選び、を巧す。 

阔 


受信設定 


化な設定•（ま京） 
チャンネル自動設定 
チャンネル追加設定 
リモコン設定 
チャンネルスキップ 


受信レベル 


なお設定 


;[を香巧巧表示 f 


テスト 



放送局の選択 

网 

( g ) で確認したい放送局を選び、@を巧す。 

恒 1 


物理チヤンネルま号を直接入力して確認ずる場合 


(物理 CH 指定) 


を選び' 感 


を巧す。 


受信設定 
>受信レベル 


化な設定•（ま京） 
チャンネル自動設定 
チヤンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 


巧お設定 I を香巧が表示 I テスト 


表示するチヤンネルを選んでください 
ボタン3巧 CH 物埋 CH 

r 4 021 NHKE テレま京 16 

5 041 日本テレビ 17 

8 081 テレビ巧曰 18 

— — (お巧 CH 指定） 一 


么 



受信レベルの確認 

碌を一正常に映る受信レベル(日〇〜100%) 
オレンジ色一ほぼ正常に映る受信レベル (40 〜日日％) 
ホ色-^映像が正常に映りにくし價信レベル (0 〜3日％) 
※受信レベルが赤色の場合は、工事業者へご相談 < ださい。 


受信設を 

搏器設定 1を種情報表示1 テスト 1 

>受信レベル>受 

信レベルま示 1 


巧巧設を•（ま京) 


チャンネル自動設定 受信レベル/ 000 テレビ 


チヤンネル追加設定 
リモコン設定 
チヤンネルスキップ 


受信レベル 


弱 



電ぶのなさ= 70% 

巧巧チヤンネル= 15ch 


巧 



る 

i 

I 


他の放送局も確認する場合は、手順3/4を 
繰り返します。 jy 


終了 


0を巧す。 


♦地デジメニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ 
画面に戻ります。ただし、手順 4 のメニュー画圃ま、約1分間操作 
を行わなくてちテレビ画面に戻りません。 

参表示される受信レベルはアンテナの方向を調整するためなどにお使 
いいただくためのめやすで絶対的な電波の強さを示すちのではあ 
りません。 

•地上デジタル放送は、 UHF 放送の13〜日 2 ch を使って行われます。 
この放送局ごとの割り当てを、物理チャンネルと D 乎びます。 
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その他の設定 


に日 B-CAS 力ード番号を確認する [B-CAS 情報】 

〇テレビ画面のとを ••• 


i 



設定画面の表示 

0] を巧す。 


⑩〇⑩©幽ゾ' 


鼻ま) （ a ) ^ニコ） 


[戻る1 [▼) 函面表お里組表 





旧- CAS 情漸の還択 



各種情報表示 


を選び、 



B-CAS 情報 


を選び、 


感 


を巧す。 


1 受ち設を i 採お設定 1 



B - CAS 情巧 


バ-ジョン情巧 
巧送 メール 




を種情巧表示 



も B-CAS 情報の確認 


を種情報表示 

> B — CAS 情巧ま示 

バージョン情お 
巧送メール 

B - CAS 情巧表示 
力ード識別力ード ID 

T 002 0000 -0004-5018-6146-1272 

力ード識別グループ ID 





※上記は、 B - CAS カードま号の表示例です。 


生終了 

(01 を押す。 



地デジメニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。 
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J3^B-CAS 力ードの動作を巧認する 【B-CAS テスト】 

〇テレビ画面のとを ••• 


i 



設定画面の表示 

0] を巧す。 


⑩〇⑩ 


鼻ま) （ a ) ^ニコ） 


® @ 〔► n ^輸 


る） ( w ) 責表^ ^*§1^ 





[ B - CAS テスト]の還択 


间 

優)で 

1®! 


B — CAS テスト 


を選び、 


罐び、逾 


を巧す。 


受倍設定 I 巧お設定 I を香巧巧表示 


B — CAS テスト 


全誤定消去 ] 


テスト 


る 



[実行する]の還択 



実巧する 


を選び、 


感 


を巧す。 


受信設定 1 


> B — CAS テスト 
B — CAS テスト 


を設定消去 


巧器語定 


を珪巧巧表示 


テスト 


B — CAS 力ードのテストを巧います。 


実行する 


やめる 



テスト結果の確認 

テスト結果を確認し、|@]を巧す。 


カードに問題びない場合 


受倍設定 I 


> B — CAS テスト 
B — CAS テスト 


を設定消去 


巧お證定1を珪巧巧表示 


テスド 


B - CAS 力ードは FpI 題ありません。 
(戻る）ボタンを巧して < ださ 


カードに問題がある場含 


受信設定 


> B — CAS テスト 
B — CAS テスト 


を設定消去 


B — CAS 力ードの了ストで 
エラーが 見つかりました。 

戻るボタンを巧してください。 



る終了 

^を押す。 




•地デジニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、 

テレビ画面に戻ります。 

•カードに問題がある場合は、メニューを終了し、お買い上げの販売 
店か、おお <の当社の支社•支店•営業所•出張所にご連絡 < ださい。 
•手順 3 で「やめる」を選択すると、テストを実行せずに旧 - CAS 
テスト]を終了します。 
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その他の設定 


各放送局から受信した放送メールを確認します。 


.お知5せや情巧を確認する【放送メール】 


〇テレビ画面のとを 


参 • 


ふ 


設定画面の表示 


0を巧す。 


⑩〇⑩©幽ゾ" 


鼻ま) （ a ) ^ニコ） 


〔► n ^輸 


@ 受 ^0^ 




る 


[放送メール]の還択 


瞭动 （►) で 


各種情報表示 


を選び、 


间 

優)で 

1®! 


放送 メール 


權び' 參 


を巧す。 


I 受ち設を 1|採お設定 j 

B — CAS 情報 
バ-ジョン情巧 


を種情報表示 




る 


[放送メール]の還択 

网 

(©) で確認したい放送メールを還び、^を巧す。 


I 受倍設定 1 巧器設定 


>放送メール >— g 表示 


各種情巧表示 


テスト 


B - CAS 情巧 日時 

パージョン情巧 I ■月■曰 

■月■曰 


内容 


頂 


JJ 111111 


曰 


£ 


放送メール内容の確認 


放さメール内容を確認し、@ 


を巧す。 


る 


ルも謝る場合は、画/4を 


を 


終了 


0を押す。 




•地デジ ニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、 

テレビ画面に戻ります。 

•放送ールは最大7通まで保存され、！；!降、古い順に自動的に 
消まされますので、定期的にご確認ください。 

•放送メールは手動で削除する事はでさません。 
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J v ‘ー ジヨン情巧を確認するり v ‘ー ジヨン情漸 

〇テレビ画面のとを 


参 • 


i 


設定画面の表示 


0を巧す。 


⑩〇⑩ 


鼻ま) （ a ) ^ニコ） 


[戻る1 [▼) 函面表お里組表 




^ [パ’ージョン情報]の還択 

で動翻;を選び、 


间 

優)で 

1®! 


權び' 參 


を巧す。 



る 


バージョン情報の確認 


受ち設を I 稱お設定 
I B-CAS 情巧 ] 

巧送ィール r 


を種情巧表示 


テスト 


ファームウエアパージョン 

に L ] Ver . aw 2. 03 


※上記は、ファームウエアバージヨンの表 TJX 
例です。 




終了 


0を巧す。 



地デジメニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻ります。 
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その他の設定 


数字4けたを暗証番号として設定でさます。 

地上デジタル放送の設定内容（地デジメニュー画面で 
設定した項目）を工場出荷状態に戻すとさに必要です。 


ごま意 


暗証番号は忘れないよラにしてください。 

暗証番号を忘れると地上デジタル放送の設定内容を工場出荷設定に戻すことがでさなくなります。 

V _ J 

証ま号を設定する【お証ま号】 

〇テレビ画面のとを ••• 

J 設定画面の表示 

101を巧す。 



3做令（ぎ！!^ 销号 

①②③咳! 
@感⑥齒 

な）⑨⑨原! 
⑩。⑩©圈 





^ [暗証番号]の還択 

I 區 ( H ) (3 で 


機器設定 


を選び、 


间 

優)で 

恆 I 


暗証番号 


を選び、 參 を押す。 


宇幕•义宇スーパー 
音声切換 _ 
チヤンネル表示 
まを且表取得誌定 



[更新ずる]の還択 



ま新する 


を選び、 


參 


を巧す。 


採器設定 

を挂情巧表示 I テスト I 

>暗証香号 


I 暗証番号 


培証ま号をまがしますか？ II 

ぞ幕•文宇スーパー 
音声切換 
チヤンネルま示 
番組表取搏設定 

まがする 

やめる 



么 現在の暗証番号の入力 

I ( D 〜 ®a (数字ボタン）で、現在設定されている 

4 暗記番号（数字4けた） を 入力し ます。 

※工場出荷時の日音証ま号：「9 9 9 9」 


巧器設定 

を届 It 巧表示 I テスト 1 

> 暗証番号>現巧の暗証を号 


暗証を号 

_ 


ぞ哀•文宇スーパー _ 現をの暗証香号を入力して < たさい 。_ 


音声切換 [_ 

チャンネルま示 お宇 ( チャンネルボタン)て 4 巧を入力 _ 

を組ま取得誌定 _ ■ 


&新しい暗証番号の入力 

I ( D 〜(数字ボタン）で、新し<設定する 

4 暗証番号（数字4けた） を 入力し ます。 

「暗証番号び更新されました。」と表示されたことを確認し、 

ミ夫定ボタンを巧しまず。^ 

•地デジ;><ニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、テレビ画面に戻0ます。 
•入力した数字は「*」で表示されます。 

•手順4で設定されている暗証番号と一致しない場台■は、 r 暗証番号が違います」と表示されます。 
戻るボタンを巧して再操作をしてください。 

•手順5で r 暗証番号が更新されました。」と表示された時点で新しい暗証番号が確定されています。 


を 


終了 




@ 


一 


または 


が田サ 


巧お設定 

1 を话巧巧表示 1 テスト 1 

>暗証番号 


暗証番号 


_ 

ぞ哀•义宇スーパー 
音声切換 
チャンネル表示 
を組ま取得旣定 

がしい暗証まちを入力してください。 

11 

暗証を号がまがされました。 1 

( 決定 ) ボタンを巧してください。 1 































































































地上デジタル放送の設定内容（地デジメニュー画面で 
設定した項目）を工場出荷状態に戻します。 


設定を工場出荷が態に戻す【を設定消去】 

〇テレビ画面のとを ••• 

J 設定画面の表示 

101を巧す。 



3巧 A ；) (ぎ W 



①②③咳! 
@愈⑥齒 

な）⑨⑨原! 
⑩。⑩©圈 






る 暗証番号の入力 

I (!)~®o (数字ボタン）で' 

4 暗記番号（数字4けた）を入力します。 

※工場出荷時の暗証番号：「9 9 9 9」 


1 受惜設を i 採お設定 i を種情報表示 

テスト 

>工場出なリセット > 暗訝まち 


1 B — CAS テスト 


全設定消去 

暗証き号を入力してください。 


1_ 1 

数字(チヤンネルボタン)で4巧を入力 





[ 消去ずる]の還択 



消まする 


を選び、 


參 


を巧す。 


受ち設定 ^ 採器設定 I を理巧巧表示 

B — CAS テスト 


全設定消去 


設定を全部消去して工場出荷げ態に戻します。 
やめる 


地上デジタル放送の設定内容が工場出荷状態に戻ります。 
※暗証番号を工場出荷時の状態に戻ります。 


る終了 

101または [01 を巧す。 


- 

•地デジ:ニュー画面で、約1分間ボタン操作を行わないと、 

テレビ画面に戻ります。 

•この設定で工場出荷状態に戻るのは、地上デジタル放送の受信設 
定や暗証番号など「地デジ y ニュー」での設定のみとな0ます。 
「画像設定」「音質設定」「機能設定」は工場出荷設定には戻0ません。 
•手順3で設定されている暗証番号と一致しない場合は、 

「暗証番号び違います」と表示されます。 

戻るボタンを巧して再操作をしてください。 
































































故障かな？と思ってちよく調べてみると故障でない場合をあります。修理-アフターサービスをご依頼に 
なる前に、工場出巧設定に戻してから次のことをお調べください。 


症状 原因と処置 

ぺージ 

映像も音も出ない 

屋内開閉器（ブレーカー)が「切」になっていませんか？ 


停電していませんか？ 


電波の受信状態が良いか、受信レベルをご確認ください。 
受信状態が不安定な場合は、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 

26 

リモコンが動作しない 

リモコンの電池の極性は、正しい向きに入っていまずか？ 

9 

リモコンの電池が;'肖耗していませんか？ 

電池を交換してください。 

9 

リモコンは、テレビのリモコン受信部に向けて 
ご使用ください。 

8 

リモコンのボタンを連続して早く押ずと、最初の 
操作しか受け付けない場合がありまず。 


チャンネルの切り換わりが遅い場合がありまずが、 

巧障ではありません。 


映像は出るが、音が出ない 

音量調整が最ルになっていませんか？ 


ミ肖音状態になっていませんか？ 

14 

映像が暗く見えたり、白く 
見えた0ずる 
饱あいが不自然に感じる） 

視聴ずるときの位置（角度）によって、映像が暗く見え 
たり、白く見えたりしまずが、液晶パネル特有の現象で 
巧障ではありません。必要に応じて、画質の調整を 
行ってくださし、。 

18 

映像が出ない 

画面が暗い*画面が明るい 

明るさは正しく調整されていまずか？ 

18 

室温日で L ソ下または 50 でじ(上ではありませんか？ 


色が薄い/色あいが悪い 

色の濃さ、色あいは正しく調整されていまずか？ 

18 

画面上に周囲と異なる点 ㈱ がある 

※化らない点、周囲よ 0 B 月るい点、周囲と色 
が寅なる点など 

液晶ノ \°ネルは非苗に高精度な技術で作られておりまずが、 
日. 002% 似下の画素欠けや萬時点なずるものがありまず 
ので、あらかじめご了承ください。 


チャンネルの選局ができない 

電波の弱い場所慢信状況の悪い場所）ではありませんか？ 
その場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


テレビ画面がくもる 

自然現象でテレビ画面がくもることがありまずが、 

巧障ではありません。 

しばらくずると、自然にくもりが取れまず。 

長時間くもりが取れない場合は、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 


特定のチャンネルが映らない 

受信チャンネルは正しく設定されていまずか？ 


液晶パネル面や本体カバー 
などの温度が高い 

液晶パネル面や本体カバーなどの温度が高くなることが 
ありまずが、性能•品質には問題ありません。 


勝手に電源が切れる 

オフタイマーが設定されていませんか？ 

20 
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症状 原因と処置 

ぺージ 

特定のチャンネルだけ 
画面の映りが悪い 

他のお部屋にあるテレビも同じ症状が出ていませんか？ 


r 他のお部屋のテレビが正常な場合」 

-アンテナ線の接触不良はありませんか7 
お買い上げの販売店にご相談ください。 


r 他のお部屋のテレビも同様に映りが悪い場合」 
•ブースター(増幅器）が壊れていませんか？ 

利得を上げずぎていませんか？ 

お買い上げの販売店にご相談ください。 

•冬期間はアンテナへの着雪で、特定のチヤンネルの 
映りが悪くなることがありまず。 


映像が出ず、雑音が出る 

アンテナ線がはずれたり、シヨートしたりしていませんか？ 
アンテナ線は正しく接続されていまずか？ 

お買い上げの販売店にご相談ください。 


ブ□ックがのノイズが出る 
崩れたよラな画像が出る 
黒画面になる 

アンテナの向きがずれていませんか？ 

アンテナの前方に障害物がありませんか？ 

アンテナおよびアンテナ線は、正しいものを使巧していまずか？ 
お買い上げの販売店にご相談ください。 


電波の受信状態が良いか、受信レベルをご確認ください。 
受信状態が不安定な場合は、お買い上げの販売店に 
ご相談ください。 

26 

電源を入れてから映像が出 
るまでに時間がかかる 

電源を入れてから映像が出るまでに4〜15秒程度の 
時間がかかりまずが、故障ではありません。 


地上デジタル放送が 
受信できない 

UHF アンテナが正しく設置されていまずか？ 

( VHF アンテナではデジタル放送を受信できません。） 
お買い上げの販売店にご相談ください。 


アンテナ線は正しく接続されていまずか？ 

お買い上げの販売店にご相談ください。 


お住まいの都道府県を正しく設定していまずか？ 


チヤンネルの自動選局はお済みでずか？ 

10 

地上デジタル放送の難視地区ではありませんか7 
お買い上げの販売店にご相談ください。 


トランスモジユレーシヨン方式（受信した電波を CATV 
に適した変調方式に変換して伝送ずる方式）の CATV 
(ケーブルテレビ）をご使用の場合はご覧になれません。 


電モ番組表 （ EPG ) が 
表示されない 

地上デジタル放送を視聴しているときは、視聴している 
チヤンネルの番組内容のみが更新されまず。 

香組情報は、本製品内部に事前に受信した内容が表示されまず。 
お買い上げ時や電源を入れたときなどは、しばらくなに 
も表示されないことがありまず。 


電子番組表 （ EPG ) が 
表示されない香組がある 

字富や文字 スーパーが 
表示されない 

字幕や文字スーパーの表示の設定がされていまずか？ 

21- 22 

字幕や文字スーパーのない番組ではありませんか？ 


電波の受信が態が良いか、受信レベルをご確認ください。 

受信状態が不ま定な場合、字幕を表示できない場合がありまず。 

26 
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メッセージ表巧一覧 


メッセージ 処置 

ぺージ 

テレビ起動中 
しばらくお待ち下さい 

[テレビ起動表示] (20 ぺージ）の設定がオンになっている 
場合に、電源を巧してから映像が出るまでのあいだ画面 
に表示されまず。 

20 

オフタイ7— 

自動的に電源を切る設定を巧った場合、電源が切れる 

1分前から表示されまず。 

20 

このボタンはチャンネル 
登録されていません 

地上デジタ j レ設定で放送局が登録されていないリモコン 
番号を巧したときに表示されまず。 

[チャンネルスキップ] (24 ぺージ）を設定した放送局を 
リモコンの数字ボタンで巧した場合も表示されまず。 


無効なチャンネル香号でず 

入力した3けたチャンネル番号 （13 ページ）が、地上デジ 
タル放送で放送されていないときに表示されまず。 


このチャンネルは放送され 
ていません 

放送されていないチャンネルを選局したときまたは選局 
したチャンネルが r 休止中」だったときに表示されまず。 


受信レベルが低下しました。 
アンテナ線を確認してくだ 
さい 

受信レベルが低下し、受信できないときに表示されまず。 
お買い上げの販売店にご相談ください。 

26 

データ取得中です。 

しばらく待って操作して 
ください 

受信状態などにより、香組情報が取得できなかった場合 
に表示されまず。 


(メニュ ー) ポタンを巧して 
チャンネル設定を巧って 
ください 

地上デジタル放送の受信設定 (10-12 ページ）を行って 
いないときや、[全設定;'肖去] (32 ぺージ）を巧ったとき 
に表示されまず。 


緊急が送が始まりました。 
(決定）ボタンで切り換え 
まず 

緊急放送が始まったときに表示されまず。 

必ず確認ずるようにしてください。 


受信できないチャンネルが 
あればチャンネル設定を 
巧ってください 

該当（お住まいの）地域にて、チャンネル周波数変更な 
どが実施されるときに表示されまず。 

地上デジタル放送の受信設定 （11 ページ）を行ってくだ 
さい。 


このチャンネルは受信 
できません 

放送されていないチャンネルを選局したときに表示され 
まず。または、アンテナの設定や設置が正しくできてい 
ない、天候の影響で受信障害が発生している場合があり 
まず。お買い上げの販売店にご相談ください。 


001システムエラーでず 

システムエラーでず。 

お買い上げの販売店にご連絡ください。 


全てのチャンネルが 
スキップ設定されています 

受信設定した全ての放送局について[チヤンネルスキップ] 
(24 ページ）にて選局しないように設定した場合に表示 
されまず。 


ソフトウェアのアップデート 
が実施されまず 。 XXXX 
年 XX 月 XX 曰 XX 時 XX 分 
の前後30分は待機状態にし 
てください 

ソフトウェアのダウン□-ドが必要と判断した場合に 
表示しまず。表示された時間の前後30分は、電源を「切」 
(待機）状態にしておいてください。 
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主な仕様 


テレビ本体 


品 

名 

/ 型 

式 

お室テレビ/ DS-70] 

が 

形 

寸 

法 

幅27.日X高]己.日X奥行 2.8cm (突起部は除く） 

質 量 

約800旨（テレビ部本体） 

使 

用温 

度範 

囲 

0で〜已ぴ C 

受 

信 

感 

度 

実用感度 一 

-已 OdBm -30服 m 





画面サイズ 

幅 ] 己 .2 X高 9. 1/対角] 7.7cm 





表示方式 

透過型 TFT 液晶 パネル 

表 


示 

部 

駆動方式 

TFT アクティフマト U クス方式 





ドット構成 

水平800 X 垂直480 





視野角範囲 

上已已°下日己°左ち各7ぴ 

受 

信機 

型サイ 

ズ 

7V 型 

パ‘ 

ック 

ラ斗 

卜 

白色 LED 

受 

信チ 

ャンネ 

ル 

地上デジタル放送000 〜日日日 ch (CATV パススルー 対応） 

ス 

ピ 

— 力 

— 

4.0cm (丸型）X 2、実用最大出力： 0.4W + 0.4W 

消 

費 

電 

力 

9W 

消費電大 

(待機時） 

0.7W (電源ランプ消灯時） 

年 

間消 

費電力 

量 

ISkWh/ 年 

定 

格 

入 

力 

AC100V ± 10% (己0/ 曰 OHz) 

ア 

ン 

テナ 

部 

屋外外部アンテナ （F 型接栓接続） 


♦年間消費電力量：「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法)」に基づいて、一般家庭での 


1曰の平均視聴時間 （4 .已時間）を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。 
参受信機型サイズ：テレビの 「7V 型」は、有効画面の対角寸法を基準とした大ささのめやすです。 


リモコン（付属品) 


品 

名 

/型 

式 

お室テレビ用リモコン/ DSR-03 

が 

形 

寸 

法 

幅已 .9 X高] 4.8 X 奥行] .3 cm (突起部は除く） 

重 



量 

約已4旨（電池除く） 

定 

格 

入 

力 

DC3V IJ チウム電池脚203 2) X ] 個 

使 

用温 

度範 

囲 

〇〜己〇で 

防 

水 

等 

級 

JISC0920-2003 

JIS 保護等級已級& 7級耐水型相当 



製造を：アール-ビー-コント□ールズ（株) 
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手入れについて 


每 

〇 

必ず行う 

〇 

おず行う 

〇 

必ず行う 


A 注意 


•たねし-硬いスポンジ-サンドペーパーや先のとびった金属類などを使用しないでくださ 
い。 

カバーに傷び付いたり、防水機能び損なわれる原因となります。 

•本体のお手入れにラッカー-シンナ ー• アルコール•アセトン-ベンジンなどの有機;’容液 
や油脂系の洗剤-中性がの洗剤-みが舌粉や塩酸-アンモニア-苛性ソーダなどの薬品 
や漂白剤を使用しないでください。 

カバーや画面び変色-変形することびあります。 

•画面に水滴び付着したときは、やわ5かいなで水滴をふき取ってください。 

画面内のくちり発生の原因となります。 


•直接シャワーで水やお湯をかけたり、洗剤や洗ミきスプレーを吹さ付けたりしないでくださ 
い。 

故障の原因となります。 

•石けん•シャンプーや洗剤などがかかってしまった5、軽く絞った巧でよくふき、その後、 
乾いたやわ5かい巧で水滴をふ重取ってください。 

放置するとかアカや石けんカスなどび固着し、画面び見にくくなったり、故障の原因とな 
ります。また、長時間の付着により、カバーび変色•変形することびあります。 

•指紋や水アカび付いてしまった5、水でラずめた中性洗剤に巧をひたし、固く絞ってふさ 
取り、その後、乾いたやわらかい巧で水滴をふを取ってください。 

放置すると水アカなどび固着し、画面び見にくくなったり、故障の原因となります。 

•スピーカー部に巧のとがつたちのを差し込まないでください。 

スピーカーの故障の原因となります。 


〇 

必ず行う 


お願い 


>機器を正常に使用していただくためや、されいな画面を保つために、定期的なお手入れを 
巧奨します。 

毎曰の入お後、やわらかい巧で水滴をふさ取り、かアカび付かないよラにしておくことび 
理想的です。 
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•本製品には、お客様びご使用の地域び登録されておりますので、廃棄の際には、設定を初期化することを 
おすすめします。 （32 ページ） 

• 地ち自治体の条例に従って処理してください。詳しくは、お客様のお住まいの自治体にご相談ください。 



アフターヴービス（点検•修埋など）を依おされる前に 


• 33 〜34ページの「故障かな？と思ったら」の項を見てもラー度ご確認ください。 

確認のラえそれでを不具合びある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずお買い上 
げの販売店か、お近くの当社の支社-支店-営業所-出張所にご連絡ください。 

•アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。 

①品名：お室テレビ ③型式： DS -701 

③ 故障または異常の内容（でさるだけ詳しく •既設のお室テレビの型式名など） 

④ ご住所-お名前-お電話番号-道順 ⑥訪問ご希望曰 

保証にごいて 


•この取扱説明書の裏表紙び保証書になっています。必ず「販売店名•お買い上げ曰」などび記入されてい 
ることを確認してください。 

•当社は保証書に記載してあるよラに、機器の販売後、機器に故障びある場合、一定期間と一定条件のをと 
に、無料修理こ応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください） 

• 保証書を紛失されますと、保証期間内であってち修理費をいただく場合びありますので、大切に保管して 
<ださい。 

•無料修理期間経過後の故障修理については、修理によって機能び維持でをる場合、有料で修理いたします。 

補修用性能部品の保有期間について 


• この製品の浦修用性能部品の保有期間は製造巧切後8年です。 
•性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。 

アフターヴービスなどの連絡先 


•お買い上げの販売店か、お近くの当社の支社-支店-営業所-出張所にご連絡ください。 
•別添の「連絡先一覧表」をご参照ください。 

お客様の個人情報の取0扱いについて 


•当社はお客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-お電話番号などの個人情報を、サービス 
活動および安全点検活動のために利用させていただく場合びございますのでご了承ください。 

•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委話する場合、法令に基づく義務の履行または権限 
の行使のために必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、当社似外の第兰ちに個人情報を開示- 
提供はいたしません。 


38 












1. 取扱説明書のを意書に従った正常な使用が態で故障し 
た場含には、お買い上げの販売店またはをよりの弊社 
窓口が無料修理いたします。 

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買 
い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書 
をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔 
地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費 
を申し受けます。 

3. 保証期間内でち次の場合には有料修理にス 
(イ） 


巨(し^^^^^^^^^^^, 


使用上の誤りおよび不当な修理や改ミ 
よび損傷。 

お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故 
障および損傷。 

火災-水害-地震-落雷その他の天災地変、公害や 
異常電圧による故障および損傷。 

一般家庭用が（例えば、業務用の長時間使用、車 
両、船舶への搭載）に使用された場含の故障および 
損傷。 

お買い上げ曰および販売店名 


(□) 

け 


が）本書の提示びない場合。 

の 本書にお買い上げ年月日-販売店名の記入のない場 
合あるいは字句が書さ換えられた場を。 

(卜）指定がの電源（電圧）の使用による故障および損傷。 

4. 本書は曰本国內においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan . 

※この保証書は本書に明記した期間、条件のをとにおい 
て無料修理をお約束するをのです。従ってこの保証書 
I によって、保証書を発行しているち（保証責任ち）お 
I よびそれ！;!外の事業ちに対するお客様の法律上の権利 

を制限するちのではありません。保証期間経過後の修 
理などについてご不明の場をは、お買い上げの販売店 
または別添の r 連絡先一覧表」をご覧の上、おお<の 
リンナイ支社-支店-営業所-出張所などにお問い含 
わせ <ださい。 

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間に 
ついて詳しくは、38ページをご覧ください。 


この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたちのです。 

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行ラこ 
とをお約束するをのです。 

言己 

1 . 保証期間は、お買い上げの曰か b 1年間とし、お室テレビ本体とホが線 U モコンを対象とします。 

保証期間中故障び発生した場合は、本書をご提をの上、お買い上げの販売店に修理をご依頼<ださい。 

吕.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談<ださい。 

3. ご贈答品などで本保証書に記載してあるお買い上げの販売店に修理びご依頼でさない場合には、別添の「連 
絡先一覧表」をご覧の上、お近くの IJ ンナイ支社-支店-営業所-出張所にご相談ください。 

4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

巳.保証についての規定は下記をご覧ください。 

無料修理規定 


保証書 


型式 DS -70] みまアレヒ 


お客様へ この保証書をお受け取りになるとをにお買い上げ日、販売店名、巧者印び記入してあることを確認してください。 

ン t イ株式会社 

干 454-0802 名古屋市中川区福は町2番26号 
TEL 代表 052(361)8211 


お 

客 

様 

ご芳名 

ご住所 

お買い上げ曰 

平成 年月日 


店名 

住所 

扱ち印 

電話番号 



連絡先 

本社 
関東ま社 
東京ま店 
化関東ま店 
東関東ま店 
南関東ま店 
東：!ヒま社 


ビスのぉ問合ゎが 5) gfc がだ J •ィかレ 01 20-054-321 


»0日 2(361)821 1干 454-0802 名古屋市中りI区福住町2蚕26号 j ヒミ毎道支店 «011 (281)2506 

任 03(3471)9047 〒14日-0002ま京都品川区東品川 1-6-6 新漏ま店 a 日 25(247)661 日 

»03(347 1)9047 干14日-0002東京都品川区東品川 1-6-6 中部ま社 SO 日2巧 63)8 日01 

0048(667)4321 干 331-0811 さいたま市:!ヒ区吉野巧]下目 396-1 関西ま社 006(6786 巧601 

0043(273)336 日〒 261-0026 千葉市美お区幕張西2下目7 -] 中国ま店 任 082(277)51 31 

0045(320)3051 〒22 1-085 日横お市神奈川区=ツミ尺上町4番10号 四国す店 0087(821)8055 
»日 22(238)831 5〒 984-0002 仙台市若林区卸町東1下目日-日 ： H 州支:社 «092(28 1)3234 


〒日 60-0031 札幌巿中央区化一条東2下目 
干 950-0864 新潟市ま区紫竹2 T 目1 - 74 
干 454-0802 名古屋市中り I 区福住町2き2日号 
干巳 50-00 14大阪市西区北堀江3下目] 0蚕21号 
干 733-0833 広島市西区商エセンター 4 T 目 2-1 
干7日 0-006 日高松市福岡町2 T 目]]番已号 
干81 2-0029 福岡市博を区古門戸町2番3号 



長年ご使用のミ谷室テレビの点検を！ 


•電源を入れてち映像や音び出ない。 
•映像び時折、途切れる事びある。 
•画面のくちりび長時間取れない。 
♦テレビ本体にひび割れび生じた。 
♦その他の異常や不具合びある。 




このよラな症状びある場含は、故障や事故防止のため、 
使用を中止し、電源ボタンを「切」にして、必ずお買 
し、上げの販売店か、お近 < の当社のま社•支店•営業 
所-出張所に点検-修理をご相談ください。ご自分で 
のイ度理は危険ですので、絶対に行わないで< ださい。 


^VEGETABLE 
AIL INK 


.INK 

植物油インキを使用しています。 


TS - DS 701 (0 日 ) J 
1 1-07(00)® 


面 1111111111111111 


060 00012 45906 7 


ご使用の際、 
このよラな症状は 
ありませんか？ 


愛情点検 


販売店 































































